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北朝 鮮 の 核 実験 に 係る 環境 放射 能 水準 調査 の 監視 強化 解除 及び 
測定 結果 の 総括 に つい て (報告 ) 
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1 月 6 日 か ら 本 県 に お いて 監視 体制 を 強化 し 実施 し て いる 環境 放射 能 水 準 調査 に つい て 、 
原子 力 規 制 庁 か ら 、 本 日 (1 月 15 日 ( 金 )) 15 時 を も っ て 監視 強化 を 解除 し 、 通 常 体制 へ 
移行 する 旨 の 連絡 が あり まし た の で 、 お 知ら せ し ま す 。 

















1 監視 強化 期間 の 測定 結果 の 総括 


(1) 空間 線量 率 
県 内 10 地点 の モニ タリ ング ポス ト 測 定 結 果 に つい て 、 特 別 な 変化 は 見 られ ませ ん で 









































に es 
測定 期間 盛岡 市 の 測定 結果 * 
1 月 6 日 ( 水 ) 13 時 ~ 0.021<0.027 ん Gy プ h 
1 月 15 日 ( 金 ) 15 時 (0.020<0.0276y ン h) ※?2 











※ 1 : Gy プ h は 、 毎時 マイ クロ グレ イ (1 Gy プ h 主 1 /Sv グ h) 
※2 : (0) 内 は 、 盛 岡市 に お ける 過去 1 年 間 の 測定 値 

参考 : モニ タリ ング ポス ト 測 定 結果 を 公表 し て いる 県 ホー ムペ ー ジ 
手 県 公式 是 | > 隊 射 能 に 関す る 情報 | > 際 境 放射 能 水 準 調査 | > 
境 放 射線 モニ タリ ング シス テム 
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(2) 大 気 浮遊 じん ・ 降 下 物 













































































項 試料 採取 期間 測定 結果 解説 
時 粉じん や ミス ト な ど 
大 気 浮遊 じん | 「! 月 6 日 ( 水 ) 13 時 不 検出 | の 、 大 気 中 に 浮遊 し て 
1 月 6 日 ( 水 ) 13 時 ~ 大 気 中 か ら 自 然 に 隆 

色 . N 
降下 物 1 月 14 日 ( 木 ) 15 時 不 栓 出 下 し て くる 塵 、 降 水 





























2 今後 の 対応 等 
今回 の 報告 を も っ て 、 北 朝鮮 の 核 実験 に 係る 環境 放射 能 水 準 調査 の 報道 資料 提供 を 終了 


し ます 。 
な お 、 本 日 以降 は 、 放 射 能 モ ニタ リン グ を 通常 の 体制 に 戻し 、 通 常 の 頻度 *? で 実施 し ま 


す 。 
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※3 : モニ タリ ング ポス ト 24 時間 常時 測定 、 大 気 浮遊 じん 四半 期 に 1 回 、 降 下 物 1 か 月 
に 1 回 
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【 担 当 : 環境 保全 課 黒 内 線 5356】 














原子 力 規制 庁 連絡 


平成 28 年 1 月 15 日 
関係 各位 


原子 力 規制 庁 長官 官房 放射 線 防護 グル ー プ 
監視 情報 課 放 射線 環境 対策 室 


モニ タリ ング 強化 の 運用 見 直し (通常 体制 へ の 移行 ) に つい て 


関係 各位 に お か れ ま し て は 、 本 年 1 月 6 日 以来 、 放 身 能 対策 連絡 会 議 申 
合せ に 基づく 「 国 外 に お ける 原子 力 関係 事象 発生 時 の 対応 に つい て (協力 
依頼 ) 」 に より 、 モ ニタ リン グ の 強化 に 多大 な ご 協力 を 賜り 、 誠に あり が と 
う ご ざ いま す 。 


本 日 (1 5 日 )、 内 閣 官房 副長 官 補 室 より 、 モ ニタ リン グ 強 化 の 運用 見 直 
し に つい て 、「 モ ニタ リン グ に つい て は 通常 体制 に 復 す る も の と する 」 等 の 
連絡 だ が あり まし た の で 、 先 日 来 、 関 係 各 位 に ご 依頼 し て お り ま し た 現在 
の モニ タリ ング 体制 に つい て は 、 こ の 文書 の 到達 時 点 を も っ て 、 下 記 の と 
お り 、 通 常 体制 へ の 移行 を よろ し く お 願 いい た し ます 。 

※ 本 連絡 内 容 に つい て は 、 本 日 (15 日 ) 15 時 に 、 内 閣 官房 か ら 公表 の 予定 と な っ て 

いま す の で 、 そ の 間 ま で の 本 件 取り 扱い に つい て は 、 ご 注意 願い ます 。 


な お 、 同 連絡 で は 、 今 後 と も 、 異 常 値 が 測定 され た 場合 は 、 関 係 省 庁 を 
通じ て 内 閣 官房 副長 官 補 室 に 報告 し 、 公 表す る と され て いま す の で 、 通 常 
体制 の 中 で 、 過 去 の 変動 幅 を 超え る 等 の 異常 値 を 確認 し た 場合 は 、 速 や か 
に 放射 線 環境 対策 室 ま で ご 連絡 頂き ます よう お 願い いた し ます 。 








1. 降下 物 (降水 を 含む ) の 採取 ・ 測 定 
本 日 15 日 ( 金 ) まで に ご 報告 頂い た 測定 結果 (13 日 15 時 >14 
日 1 5 時 採取 分 ) に つい て は 、 定 例 ど お り 、 本 日 1 5 時 に 公表 まし ます 。 
現時 点 で 、 採 取 中 の 試料 分 に つい て は 、 分 析 を 中 止 願い ます 。 
た だ し 、 必 要 に 応じ て 、 通 常 体制 の 一 環 と し て 、 採 取 を 継続 し 、 活 用 
する こと は 差し 支え あり ませ ん 。 
以降 の 採取 ・ 測 定 に つい て は 、 通常 の 体制 に て お 願い いた し ます 。( 異 








常 値 が 測定 され た 場合 は 、 速 や か に 当 室 まで ご 連絡 下さ い 。) 
※ 原 子 力 規制 庁 で は 、 本 日 を も っ て 定例 的 な 公表 は 終了 し 、 今 後 は 異常 値 が 確認 され 
た 場合 の み の 公表 と な り ま す 。 








2. 大 気 浮遊 じん 等 の 採取 ・ 測 定 








1 4 日 ( 木 ) まで に ご 報告 頂い た 測定 結果 (13 日 9 時 > て 14 日 9 時 
採取 分 ) に つい て は 、 定 例 ど お り 、 本 日 15 時 に 公表 まし ます 。 

現時 点 で 、 採 取 及 び 測 定 中 の 試料 分 に つい て は 、 分 析 を 中 止 願い ます 。 

た だ し 、 採 取 中 の 試料 に あっ て は 、 必 要 に 応じ て 、 通 常 体制 の 一 環 と 
し て 、 採 取 を 継続 し 、 活 用 する こと は 差し 支え あり ませ ん 。 ま た 、 測 定 
中 の 試料 に あっ て は 、 各 県 独自 の 取り 組み と し て 、 引 き 続 き 、 測 定 を 継 
続 し 、 各 県 HP に 掲載 する 等 の 活用 は 妨げ ませ ん 。 

以降 の 採取 ・ 測 定 に つい て は 、 通常 の 体制 に て お 願い いた し ます 。 ( 異 
常 値 が 測定 され た 場合 は 、 速 や か に 当 室 まで ご 連絡 下さ い 。) 

※ 上 記 1. の ※ と 同じ 。 


原子 力 規制 庁 長官 官房 放射 線 防護 グル ー プ 
監視 情報 課 放 射線 環境 対策 室 
(担当 : 千葉 、 伊 藤 、 病 藤 ) 
TEL 03-5114-2126 (直通 ) 
FAX 03-5114-2185 


